Modello R52 vista superiore del telaio 



MONTAGGIO DELLA FUNICELLA 



TRASFORMATORE 
D’ALIMENTAZIONE 


TA 14 



LAMICRINO: 40 x 40 UNI 
PACCO: 17mm. 


Modello R 52 


R/52 

MIVAI* 


CODICE DATI TECNICI 
BOBINE 


L f RD 1310 
12 RD 126§ 

L 3 RD 1300 
L 4 RD 1207 
L 3 RD 1272 
L f Aranclo 
L 7 Aranclo 
L • Discriminators 
LI Discriminators 
110 RO 1286 
L 11 RD 1282 
L 12 Cslstts 
L 13 VsrOs 
L14 Vsrdo 
L13 Miitom 
L18 Orlflls 


CIRCUITO INTEGRATO: 1 

TRANSISTORI: 5 AL SILICIO 

OIODI: 3+1 STABILIZZATORE 

RADDRIZZATORE A PONTE 

GAMME D'ONDA: OM 520+1«2ckHz 
FM 87+ 10s MHz 

ANTENNA A FERRITE PER ONDE MEDIE 
ILLUMINAZIONE SCALA: 8 V SOrri 
ALTOPARLANTE: mm 100 f 

POTENZA D'USCITA: 2W PER 10% 
ALIMENTAZIONE: 220 V- 
CONSUMO: «W max. 

MOBILE IN ABS E FINITUftE MET/&ICHE 
DIMENSION!: 31.5x133x12 ■ > 

PESO NETTO: Kg. 13 


74 


SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 
Radioricevitore Modello R 52 


NORME Dl TARATURA 


TARATURA ONDE MEDIE 













